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ROSA RUBIGINOSA 

Crética. (Voyez page 93, var. y.) 

LE ROSIER DE CRÉTE. 


DESCRIPTION. 

Cet arbrisseau s’éléve en un buisson touffu á la hauteur 
de deux ou de trois pieds. Ses tiges sont armées d’aiguillons 
crochus tres-dilates á leur base. Les feuilles se composent de 
cinq á sept folióles, répandant, lorsqu’on les froisse entre les 
doigts, une forte odeur de pomme de reinette, simplement 
dentées, á dents serraturées, munies en-dessous et en leurs 
bords de poils entremélés de glandes visqueuses et sessiles. 
Elles sont supportées par un pétiole velu, glanduleux, garni 
de quelques petits aiguillons jaunes et recourbés; il est muni 
á sa base de stipules larges, étalées, bifides, aigués au som- 
met, á bords glanduleux. Les fleurs, souvent solitaires, par-ibis 
disposées par deux ou par trois á Fextrémité des petits ra- 
meaux qui croissent le long des branches principales, répan- 
dent une légére odeur, un peu analogue á celle des feuilles. 
Le tube du cálice est court, presque globuleux; le pédoncule 
qui le soutient est allongé, et Fun et Fautre sont hérissés de 
longs poils spiniformes, surmontés de petites glandes verdá- 
tres. Les divisions du limbe, surpassant en longueur le bouton 
de la fleur, sont souvent entiéres, rarement munies cFune ou 
de deux pinnules, spatulées, quelquefois foliacées au sommet, 
velues á Fintérieur, et couvertes extérieurement d’une multi- 
tude de petites glandes visqueuses : ces divisions persistent 
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